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Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning, Sneek, Spinnekop 13 
OV20160418 het vervangen van het kozijn of gevelpaneel 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Südwest Fryslan maken bekend dat zij de volgende 
aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ingetrokken: 


- Sneek, Spinnekop 13 OV20160418 het vervangen van het kozijn of gevelpaneel (datum verzending 
brief / besluit: 6 juni 2016) 

De aanvraag is ingetrokken. Tegen deze mededeling kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. 
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